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Die Eeihe convergirt sehr rasch, weil mit wachsendem n die Exponentialgrosse rasch abnimmt. Mit zunehmender Zeit wird u immer kleiner und flir t = oo haben wir u = 0. Dann ist also die Temperatur constant und iibereinstimmend mit der Temperatur der Oberflache.
§. 46.
Anfangstemperatur Null.   Constante Oberflachen-temperaturen.
Aufgabe.   Die Function u so zu bestimmen, dass sie der partiellen Differentialgleichung
m                                  ^-a*^
(1)                                  dt ~a  8 a* Geniige leiste und den Bedingungen
(2)                                 u = 0       fiir t = 0,
(3)                                 u = 0         „ -x = 0,
(4)                                   u = y        „  x = c,
worin y  eine  Constante ist.   Die Gleichungen (1), (3), (4) be-friedigen die Function
Soil auch die Gleichung (2) erfiillt werden, so haben wir zu diesem Werthe von u noch einen Beitrag hinzuzufiigen, der eirie Losung der partiellen Differentialgleichung (1) ist, fiir x = 0 und
v
x = c zu Null wird und fiir t = 0 den Werth — — x annimmt.
c
Dieser Beitrag ergiebt sich aus dem vorigen Paragraphen, wenn
wir dort f(x) — — — x setzen.   Dadurch erhalten wir
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Es ist aber
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